S. PP. 


Inż. ZYGMUNT 


BUKOWS 


NAJDROŻSZY MĄŻ 1 OJCIEC 


przezywszy lat 60, zmart nagle dnia 14 grudnia 1969 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej w Zakopanem na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek dnia 18 bm. o godzinie , O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


ŻONA, DZIECI I TEŚĆ. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w dnia o godz. w kościele parafialnym w Zakopanem. 


WBLUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 D. Z. 8598/69 — A-61 (12882) — 3% 


Kraków, pl. Szczepański 2 — Telefon 555-67 


